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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 
TENDER EXTENSION NOTICE 


No. C1- 25550/2011/ MCT. 

29th December 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of the following item required for the Pathology 
Department of Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed Tender Numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this Office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender Number — 192/2011. 
Name of Equipment with Quantity — Integrated Digital 
Microscope with image analysis — 1 No . 
Cost of tender form ( inclusive Sales Tax) : 

Original — 416 . 

Duplicate - 208. 
Last date and time for sale of tender form 
7-2 -2012 , 2 .30 p . m . 


Last date and time of receipt of tender form 
- 8-2 -2012 , 2.30 p. m . 

- Date and time of opening of tender - 8 - 2 - 2012 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
| provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) 

is sent by way of Money Order in favour of the Principal, 
Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State , 
Pin- 695 011 . Money Order should reach this office on or 
before 25 - 1 -2012 . No other forms of remittance will be 
accepted. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പാത്തോളജി 
വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ളവ രിൽ നിന്നും 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മൽസര സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറം 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 
3.30 വരെ ലഭ്യമാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 192 / 2011. 


സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ പേരും എണ്ണവും - ഇൻ ഗിറ്റഡ് 
ഡിജിറ്റൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിത്ത് ഇമേജ് അനലൈസിസ് 1 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 

ഒറിജിനൽ - 416. 


7 . Earnest Money Deposits (one Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


8. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 208. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 2 - 2012, 2. 30 മണി. 


Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


- ദ ർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 8 -2 - 2012, 2.30 മണി. 


9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submited without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും 
8 - 2 - 2012 , 3 മണി. 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


13. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക 50 അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 
ഫോറങ്ങൾ ആവ ശ്യ പ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 25- 1 - 2012 - ന് മുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന തു മല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭ്യമാണ്. 


Tenders should bear the signature and full Postal 
address of the tenderers wherever necessary . 


The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders . 
Specifications of the items are given in the list. 


- 15. 


- 16 . 


Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification confirms 
to the requirements in the tender notification . 


TENDER SCHEDULE 


1. 


Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters . 


The period for which the rates to be in firm — 
One year. 
The rates should be inclusive of Sale tax , and for 
free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


2. 


More details can be had from this office on 
- working hours. 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 


4. 


Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 


TENDER NOTICES 


5 . 


- (1) 
| [ No. 158/ 2011 ] 


6 . 


Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 

Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala --non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


| No. C3-11953/2011/ MCT. 11th December 2011. 

Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of Rigid Sigmoidoscope 
1 No . required for the Medical Gastro Department in 
Medical College , Thiruvananthapuram . Tender should be 


superscribed , tender number and addressed to the 
Principal , Medical College, Thiruvananthapuram, 

[ No . 108/ 2011] 
Pin -695 011. Details can be had from this office on working 
hours till 3. 30 p . m . 

No , C2/ 25939 /2011/ MCT. 

26th December 2011. 
Cost of tender form ( inclusive Sales Tax): 

Sealed competitive tenders in the form prescribed 
Original - 420 . 

are invited for the supply of the Laproscopic Instruments 

required for the Surgical Gastroenterology Department of 
Duplicate — 210 . 

Medical College , Thiruvananthapuram . Tender should be 

superscribed tender number and addressed to the 
Last date and time for sale of tender form — 

Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, 
9- 2- 2012 , 2 .30 p . m . 

Pin -695 011 . Details can be had from this office on 
Last date and time of receipt of tender form 

working hours till 3 .30 p . m . 
10 - 2- 2012 , 2.30 p. m . 

Cost of tender form (inclusive ST ) : 
- Opening date and time of tender - 10 - 2 - 2012, 

Original - 416 , 
3 p . m . 

Duplicate - 208. 
Tender form will be sent through post if required 

Last date and time for sale of tender form 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 

8 - 2- 2012 , at 3 p. m . 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 

Last date and time for receipt of tender form 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office - 9 - 2- 2012 at 2.30 p. m . 
on or before 10 - 1 - 2012 . No other forms of remittance will 

Opening date and time of tender — 9 -2-2012 at 3 p. m . 
be accepted . 

Tender forms will be sent through post if required 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ provided due amount with sufficient postage charges 
മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
റിജിഡ് സിഗ്മോയിഡോ കോപ്പ് ഒരെണ്ണം വിതരണം Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ State , Pin -695 011. Money Order should reach this Office 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

on or before 28 - 1- 2012 . No other forms of remittance 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 

will be accepted . 
അസ്സൽ - 420. 

തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജില 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 210. 

സർജിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ 

- ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്ക് ഇൻസ്ട്രമെൻസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
9 - 2 - 2012, 2 .30 മണി. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസു 
- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

ൾ 
സമയവും - 10 - 2 - 2012, 2.30 മണി. 

ദർഘാ സ് നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതി ക്കു മുൻ പ് 
ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
10 - 2 - 2012 , 3 മണി. 

എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 
തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിഓർഡർ ആയോ 

അസ്സൽ - 416. 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 

പകർപ്പ് - 208. 
നിര സിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യ 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ സമയവും - 8 - 2 - 2012, 3 മണി. 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 10 - 1- 2012 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 

സമയവും- 9 - 2 - 2012, 2 .30 മണി. 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 9- 2- 2012, 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 

| 3 മണി. 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന തുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടു തൽ 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും - തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 


Traditional Maryland Dissector 
Metzenbaum disposable scissor 
Sterilisation Tray for the 15 Tips 
The product must have CE/FDA approval 


ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യു മെന്റു കളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത തു മായ മണിയോർഡ റു കൾ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യ 
പ്പെട്ടു കൊ ണ്ടുള്ള അ അ ക്ഷ കൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
28 - 1- 2012 - ന് 3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


REUSABLE GRASPER /DISSECTOR TIP KIT FOR 

LAPROSCOPIC OPERATIONS 


(3) 

| [ No. 173/ 2011] 
No. C3/20574 /2011 / MCT. 21st December 2011 . 

Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Operating Microscope — 1 No . 
required for the Department of E .N . T., Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 
tender numbers and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3.30 . p . m . 
Cost of tender form ( Inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 2,392. 

Duplicate = 1,196 . 
Last date and time for sale of tender form 
6- 2- 2012 at 2 .30 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
7-2 - 2012 at 2 .30 p. m . 

- Opening date and time of tender - 7 -2 -2012 at 3 
p . m . 


1. Laproscopic Reusable handle with disposable tip 

with 5mm , 34cm long having multiple rubber ring 
inserts for optimum fit with coaxial threading and 
PEEK shaft materials 


The handle must have monopolar cautery pin with 
flush point having 60cc inner flush lumen for fast, 
safe and effective cleaning . 
The handle should have 360 deg rotations. 
The handle should have “ O ” ring seal to arrest 
moisture. 


3. 
4. 


5. Reusable handle with Ratchet - 2 Nos. 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this Office 
on or before 26 - 1 - 2012 at 3 p .m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


6 . 


Reusable handle without Ratchet — 2 Nos . 


The handles must be supplied along with following 
Reusable Grasper and Dissector 


1 No. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇ .എൻ. റ്റി. 
വകുപ്പിലേക്കാവശ്യമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്- 
1 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുൻപ് പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്ത പുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Traditional Grasper 
Modified traditional Grasper 
Fenestrated Grasper 
Grabber 
Lap Clinch 
Long Fenestrated Grasper 
Modified traditional Babcock 
Birkett Grasper/Dissector 
Raptor 
5mm Right angle 
10mm Right angle 
Dolphin nose Dissector 
Modified Maryland Dissector 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

അസ്സൽ - 2,392. 

പകർപ്പ് - 1,196. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 6 - 2 - 2012, 2 . 30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 2- 2012, 2.30 മണി. 

- ദ ർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
7 - 2 -2012 , 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 

അസ്സൽ - 416. 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 

പകർപ്പ്- 208. 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 

സമയവും - 7 - 2 - 2012, 3 മണി. 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡ - ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
റുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ 

സമയവും - 8 - 2 - 2012 , 2 . 30 മണി. 
ഈ ഓഫീസിൽ 26 - 1 - 2012 - ന് 3 മണിക്ക് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കമാ റാൻ - 8 - 2 - 2012, 3 മണി. 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 

- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 

തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂ ടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തി 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർആയോ 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദപ്രതങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
| [ No. 184/2011] 

മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
No , C8/ 23920/2011/ MCT. 

26th December 2011 . - വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 

ഓഫീസിൽ 30 - 1- 2012 - ന് 3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
Sealed competitive tenders are invited for the 

താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
supply of Spirometry Machine — 1 No. required for the 

ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
Respiratory Medicine Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed , 

തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
tender number and addressed to the Principal, Medical 

യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 

- വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
had from this office on working hours till 3 . 30 . p . m . 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
Cost of tender form (inclusive ST ) : 

PFT MACHINE — TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Original - 416. 

Measured parameters 
Duplicate - 208 . 

FVC , FEV1 , FEV1 /FVC , FEV3 , FEV6 , FEV1/ 
Last date and time for sale of tender form — 

| FEV6, PEF, FEF 25 -75, FET, PIE, VC , IVC , IC , ERV, VT. 
7- 2-2012, 3 p . m . 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Last date and time for receipt of tender form 

Temperature Sensor: Semiconductor (0 - 450C ) 
8-2 -2012, 2.30 p . m . 

Flow sensor: bi directional digital turbine 
Opening date and time of tender — 8 -2 -2012 , 3 p . m . 

Volume range : 10 L 
Tender form will be sent through post if required 

Flow range: + 16 L /s 
provided due amount with sufficient postage charges 

Volume accuracy : + 3 % or 50 ml 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 

Flow accuracy: + 5 % or 200 L /s 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this Office 

Display type : graphic LCD - FSTN 
on or before 30 - 1 - 2012 . No other forms of remittance Display resolution : 128 * 64 pixels 
will be accepted . 

Key board : Membrane , 6 keys 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ റെസ്പിറേറ്ററി Connectivity: USB 
മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൈറോമെടി 

Power supply: 4 1.5V , AAA battery 
മെഷീൻ- 1 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ 

Dimensions: 2.4 5 .7 1.2 inch ( 60 145 30 ) 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാ 
സുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് Optional Requirements 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 

PC software 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


Adult reusable SpO2 finger probe 
Peadiartic reusable SpO2 finger probe 
Computer with Laser Printer 


offering lowest price whose specification confirm 
to the requirements in the tender notification . 


17. 


Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representatives 
who may present at the time. 


CONDITIONS 


1. 


Then 


18. More details can be had from this office on 

working hours. 


(5 ) 


[No. 185 /2011] 


No. C3 -23646 /2011/MCT. 


23rd December 2011. 


The period for which the rates to be in firm , 
One year. 
The rates should be inclusive of all taxes , other 
wise tender will be rejected without any notice 

and for free delivery at the department concerned . 
3 . Advance payments conditions will not be 

considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (where ever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala-non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submited without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Intermittent Pneumatic Sequential 
Compression Device — 4 units required for the department of 
Neuro Surgery , Medical College, Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed tender number and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 


Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 


Original — 1,664. 
Duplicate — 832 . 


Last date and time for sale of tender form 
6 -2- 2012, 2. 30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form — 7 
2 -2012 , 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 7 -2 - 2012 , 
3 p . m . 


11. 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstance . 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 25 - 1 - 2012 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


13. 


For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered 
for selection . 
Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers where ever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders. 
Specifications of the items are given in the list. 


14. 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോ 
സർജറി വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇന്റർമിറ്റന്റ് ന്യൂമാറ്റിക്ക് 
സീക്വൻഷ്യൽ കംപ്രഷൻ ഡിവൈസ്- 4 യൂണിറ്റ് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി 
നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
GAIG38 , 010200MM 1200 -695 011 99 m Meinu oml08 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 


15. 


16 . Negotiation will be made only with the firm 


അസ്സൽ - 1,664. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 832. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 6 - 2 - 2012, 2 .30 മണി. 


( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 25 - 1 - 2012 at 3 p . m . No other forms of 
remittance will be accepted . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7- 2- 2012, 2.30 മണി. 

- ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
7 - 2- 2012 , 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോമണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്ത മല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 25- 1- 2012 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

( 6) 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
മൈക്രോബയോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ഹൊറിസോണ്ടൽ ആട്ടോ ക്ലേവ് ( ഹൈപ ഷർ) - 1 എണ്ണം 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്ര വച്ച 
ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ ദർഘാ സ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
- മെഡിക്കൽ കോ ളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 

അസ്സൽ - 624. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 312 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 2 - 2012 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 2- 2012, 2.30 മണി. 


- ദ ർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
8 - 2 - 2012, 3 മണി. 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോമണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 


| [ No. 174/2011] 


No. C1 - 24329 /2011/ MCT. 


26th December 2011 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Horizontal Autoclave (High 
pressure) — 1 No. required for the Microbiology Department, 
Medical College, Thiruvananthapuram. 


നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്രതങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാസം വ്യക്ത മല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ 

ഈ ഓഫീസിൽ 25 -1 -2012, 3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്ക 


ണ് 


- 


0 


താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Tender should be superscribed tender number and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 
Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax ): 

Original - 624. 

- Duplicate - 312. 
Last date and time for sale of tender form 
7-2- 2012, 2.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
8-2- 2012 , 2.30 p . m . 
- Opening date and time of tender - 8 - 2 -2012 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 


TENDER SCHEDULE 


1. 


The period for which the rates to be in firm 
One year. 
The rates should be inclusive of sales tax and 
for free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 
Advance payments conditions will not be 
considered . 


3 . 


A 


4 . 
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[No. 175 /2011] 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala -non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits ( one Percentage ) of 
the total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders Unsealed , Unsigned or submited without 

supercription as specified are liable to be rejected. 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection. 


No. C1-22417/2011/MCT. 26th December 2011. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Deep Freezer (-70°) — 2 Nos. 
required for the Microbiology Department of Medical 
College, Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3. 30 p. m . 
Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax): 

Original — 2 ,080 . 
Duplicate — 1,040 . 


Last date and time for sale of tender form — 
7 -2 - 2012 , 2.30 p . m . 


La 


Last date and time of receipt of tender form — 
8 -2- 2012 , 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender — 8 - 2 - 2012 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 25 - 1- 2012 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


13 . 


14 . 


Tenders should bear the signature and full Postal 
address of the tenderers wherever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 
to the requirements in the tender notification . 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച 
മൈക്രോബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഡീപ് ഫീസർ(- 70° ) 
- ആട്ടോക്ലേവ് ( ഹൈപ്രഷർ)- 2 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
0102 UM M001100 , 1108 -695 011 29 

m eio mu oml08 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


17 . 


Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have 
valid authorization letters. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 

Bromurod 2,080. 


coolaba 


1,040. 


18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
No@ 10 - 7 - 2- 2012 , 2.30 em . 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
NO 108-2 - 2012 , 2.30 am . 

- ദർഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
8 - 2 - 2012 , 3 oom . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡറായോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാഅപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത മല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 25 -1-2012- നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full Postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

Tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm 
to the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours . 


TENDER SCHEDULE 


| 1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and 

for free delivery at the department concerned ; 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits ( One Percentage ) of 
the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal , Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders Unsealed , Unsigned or submited without 

supercription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, samples - 


- ( 8) 
No . C3 -25180 /2011/ MCT. 

27th December 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of Doppler Ultra Sound 
Machine — ( 2 Nos .) required for the General Medicine 
Nephrology Neurology Department of Medical College, 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , tender number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had 
from this office on working hours till 3 . 30 p. m . 

Tender No . - 188 /2011 . 
Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ) : 

Original - 4,680. 

Duplicate - 2,340. 
Last date and time of sale of tender form 
8-2-2012, 2 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
9-2- 2012, 2. 30 p. m . 

Opening date and time of tender — 9 -2 - 2012 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 30 - 1 - 2012 . No other forms of 
remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 
മെഡിസിൻ നെഫോളജി ന്യൂറോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ഡോപ്ലർ അൾട്രാ സൗണ്ട് മെഷീൻ ( 2 എണ്ണം) 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മത്സര 


സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ ദർഘാസ് നമ്പർ രോ ടു കൂടി നിശ്ചിത - 
തീയ തി ക്കു മുമ്പ് പിൻ സിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 188 / 2011. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 


Last date and time of receipt of tender form 
9-2 -2012 , 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender form 
9- 2- 2012 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011 . Money Order should reach this 
office on or before 20 - 1 - 2012 . No other forms of 
remittance will be accepted . 


അസ്സൽ - 4, 680. 


ശരിപ്പകർപ്പ് - 2,340. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 8- 2 - 2012, 2. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി യും 
സമയവും 9 - 2 - 2012 , 2.30 മണി. 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ യൂറോളജി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ഇ . എസ്. ഡബ്ലിയൂ . എൽ. യൂണിറ്റ് 
(1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പർ രോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തിക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 186 / 2011. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി യും സമ യ വും - 
9 - 2 - 2012 , 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക 50 അധിക മായി അയയക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർ ഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷ കളും നിരസിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 30 - 1- 2012 - നു മുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


അസ്സൽ - 19,552. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 9,776. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 2 - 2012 , 2. 30 മണി. 


- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തി യും 
സമയവും -- 9 - 2 -2012 , 2 .30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തി യും സമ യ വും - 
- 9 - 2 - 2012 , 3 മണി. 


No. C3- 25199/2011/ MCT. 

27th December 2011 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed 
forms are invited for the supply of ESWL Unit (1 No.) 
required for Urology Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക 50 അധിക മായി അയയക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർ ഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താണ്. അല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 20 - 1- 2012, 3 മണിക്കുമുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 

താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച് 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Tender should be superscribed , tender number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. - 186/2011. 
Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax) : 

Original - 19,552 . 

Duplicate - 9,776 . 
Last date and time of sale of tender form 
8 - 2 - 2012, 2 .30 p . m . 


- (10 ) 


No. C1- 24793 /2011/ MCT. 


28th December 2011. 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of the following items 
required for Pathology Department of Medical College , 


Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal , Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p . m . 


No. 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക 50 അധിക മായി അയ യ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർ ഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താണ്. അ ല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 25 - 1 - 2012 , 3 മണിക്കു മുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


TENDER SCHEDULE 


Tender Name of items 

with quantity 
182/11 1. Knife holder for Microtome— 1 No . 

- 2 , Universal Adaptor- Screw Type - 2 Nos. 
Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax) : 

Original - 416. 

Duplicate - 208. 
Last date and time of sale of tender form 
7- 2-2012, 2.30 p. m . - 

Last date and time of receipt of tender form 
8-2- 2012 , 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender 
8- 2- 2012 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 25 - 1 - 2012 . No other forms of 
remittance will be accepted . 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പത്തോളജി 
വകു പ്പി ലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്ന തിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ളമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
2. The rate should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala - non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (One Percentage) of 
the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


ദർഘാസ് - സാധനങ്ങളുടെ പേരും 
നമ്പർ 

എണ്ണവും 
182/ 11 1. മൈകോടോം നൈഫ് ഹോൾഡർ - 1 

- 2. യൂണിവേഴ്സൽ അഡാപ്റ്റർ സ് ടൈപ്പ് - 2 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 416. 

ശരിപകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 2 - 2012, 2. 30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 2 - 2012, 2. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തി യും സമ യ വും - 
8 - 2 - 2012 , 3 മണി. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 28 - 1 - 2012 . No other forms of 
remittance will be accepted . 


9. Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 

circumstance. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered 

for selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters . 
18 . More details can be had from this office on 

- working hours. 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇ . എൻ. ടി. 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ മെകാ ഡിൽ - 1 
എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 187/2011. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ - 1,664. 


ശരിപകർപ്പ് - 834. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 2- 2012 , 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 2 - 2012 , 2. 30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തി യും സമ യ വും - 
10 - 2 - 2012, 3 മണി. 
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No. C3-23605/2011/ MCT. 28th December 2011. 

Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Micro Drill — 1 No. required for E . N . T . Department of 
Medical College, Thiruvananthapuram. 

Tender should be superscribed , tender number 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3 . 30 p . m . 

Tender No. - 187/2011 . 
Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax ) : 

Original - 1 ,664. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക 50 അധിക മായി അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താണ്. അല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സി ക്കു ന്ന താണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 28 - 1- 2012 -നുമുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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Duplicate - 834. 
Last date and time of sale of tender form 
9-2 -2012, 2.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
10 - 2- 2012 , 2 . 30 p . m . 

Opening date and time of tender 
10- 2-2012 , 3 p. m . 


No. C3 -13405/2011/ MCT. 

29th December 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of Ultra Sonic Surgical Aspirator 
(CUSA) - 1 No . required for Neuro Surgery Department of 
Medical College, Thiruvananthapuram. 

Tender should be superscribed, tender number and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p . m . 


Tender No. - 191/2011. 
Cost of tender form ( Inclusive Sales Tax ) : 

Original — 5,512 . 

Duplicate - 2 ,756. 
Last date and time of sale of tender form 
9 -2 -2012 , 2.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
10- 2 -2012, 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender 
10- 2- 2012, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin -695 011 . Money Order should reach this 
office on or before 28 - 1 - 2012 . No other forms of 
remittance will be accepted . 


me 
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No. C3-24251/ 2011/ MCT. 28th December 2011 . 

Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following items required 
for various Department of Medical college , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p .m . 

Tender No. and Name of Equipment — 189 /2011 — Color 
Doppler Echo Cardiograph Machine — 1 No. 

Department — Paediatric , Cardiolgy SATH , MCT 
Cost of tender form (inclusive of Sale Tax ): 

Original — 5,512 

Duplicate - 2,756 
Last date and time for sale of tender form 
8-2- 2012, 2.30 p. m . 

Last date and time for receipt of tender 
9- 2-2012 , 2 .30 p . m . 

Date of time of opening of tender 
9- 2- 2012 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of The 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 28 - 1 - 2012 . No other forms of remittance 
will be accepted . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോ 
സർജറി ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ അൾടാ 
സോണിക്ക് സർജിക്കൽ ആസ്പിറേറ്റർ - 1 എണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർ ഘാസ് നമ്പർ രോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 191/ 2011. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) 

അസ്സൽ - 5,512. 

ശരിപ്പപകർപ്പ് - 2,756. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9- 2 -2012 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10- 2 -2012, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തി യും സമ യ വും - 
10 - 2 - 2012, 3 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക 50 അധിക മായി അയയക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർ ഡർ 
ആയോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന താണ്. അല്ലാ തെ യുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിര സിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറ ത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 28 - 1- 2012 - നുമുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന തു മല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും- 189 / 17 - കളർ 
ഡോപ്ലർ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് മെഷീൻ - 1 എണ്ണം. 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്- പീഡിയാട്രിക്, കാർഡിയോള ജി, 

എസ്. എ . ടി ., എം . സി. റ്റി . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം); 

അസ്സൽ- 5,512. 

ശരിപകർപ്പ് - 2,756. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 8-2- 2012, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 2- 2012 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
9 - 2 - 2012 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 9 - 2 - 2012, 2. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- - 10 - 2 - 2012 , 2 .30 മണി. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്ററുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 28 - 1- 2012 - നുമുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരുകാരണ വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ആഫീ സിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
10 - 2 - 2012 , 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോകമെന്റ റു കളോ അ യ യ് ക്കാ ൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു ള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്ത മല്ലാ 
ത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണി 
യോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 28 - 1- 2012 - നുമുൻപ് കിട്ടിയിരി 
ക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ 
അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന തു മ ല്ല . താമ സിച്ച് കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരുകാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഇ 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

( 15 ) 
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No . C3- 25252/ 2011 / MCT. 

29th December 2011. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of Operating Microscope (2 Nos.) required for 
Plastic Surgery Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed as 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p .m . 

Tender No. — 190 /11 
Cost of tender form (inclusive of Sale Tax ): 

Original - 2,392 

Duplicate — 1,196 
Last date and time for sale of tender form 
9 - 2 - 2012, 2 . 30 p . m . 

Last date and time for receipt of tender 
10 - 2- 2012 , 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender 
10 -2- 2012, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 28 - 1 - 2012 . No other forms of remittance will 
be accepted . 


No . C3 -23604/2011/ MCT. 

2nd January 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
Patient Warming System required for Surgical Gastro 
Enterology - 1 No. Department of Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3 . 30 p .m . 


Tender No . - 194/ 2011 


Cost of tender form ( including Tax ): 

Original - 1,144 

Duplicate — 572 
Last date and time for sale of tender form 
- 9 -2 -2012, 2.30 p. m . 

Last date and time for receipt on tender 
| 10- 2 -2012 , 2 . 30 p . m . 

Date and time of opening of tender 
10- 2-2012 , 3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of The 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala 
State, Pin - 695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 28 - 1- 2012 . No other forms of remittance will 
be accepted. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് 
സർജറി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് 
(2 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് നമ്പർ 190/ 11. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സസ് അടക്കം) : 

അസ്സൽ- 2,392. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 1,196 . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജിക്കൽ 
ഗാസ്ട്രോഎന്ററോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
പേഷ്യന്റ് വാമിംഗ് സിസ്റ്റം - 1 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യാൻ 
താൽ പ ര്യമുള്ളവ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 


- നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽകോ 
ളേജ്, തിരു വ ന ത പ രം - 695 011 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( ടാക്സ് അടക്കം ) : 

അസ്സൽ - 1,144. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 572. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 9 - 2 - 2012, 2 .30 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും-- 10 - 2 - 2012 , 2. 30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
10 - 2 - 2012 , 3 മണി. 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ട താ ണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്ററുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെ 
ട്ടു കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 28 - 1 - 2012 , 3 മണിക്ക് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before the specified date . No other form of or 
remittance will be accepted . 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനസ്തേഷ്യ 
ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റി ലേയ്ക്ക് പേഷ്യന്റ് വാമിംഗ് സിസ്റ്റം 
(1 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും 
“മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയ തി ക്കു മുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 193/ 2011. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില + വില്പന നികുതി: 

അസ്സൽ - 1,040. 

പകർപ്പ് - 520. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9-2 -2012 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 2 - 2012, 2 .30 മണി. 

ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 2 - 2012 , 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക 50 ) അധികമായി അയയക്കേ ണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിഓർഡറായോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റോതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാ ത്ത തു മായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ 
ഈ ഓഫീസിൽ നിശ്ചിതസമയത്തിനുമുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച് 
തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
- യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീക രിക്കുന്നതല്ല . കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
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No. C3 /13079/2011/ MCT. 

2nd January 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for Patient 
Warming System (1No.) required for the Anesthesia 
Department of Medical College, Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed , tender numbers 
and addressd to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had 
from this office on working hours till 3. 30 p . m 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


| ( Sd.) 
Principal. 


Tender No . - 193/ 2011 , 
Cost of tender form (inclusive of Tax ): 

Original - 1,040 . 

- Duplicate = 520 . 
Last date and time of sale of tender form 
9 - 2 - 2012 , 2 , 30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
10 -2 - 2012 , 2 . 30 p . m . 

Date and time of opening of tenders — 10 - 2 - 2012 , 
3 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 


TENDER NOTICE 

[ No. 1/11-12 / CNT] 
No . A5/2206 / A /2011/CNT. 

6th January 2012 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Books 
to the Library of Government Nursing College , 
Thiruvananthapuram . The tender should be superscribed 
“ Tender No. 1/11- 12 /CNT for Supply of Books ”. and 
addressed to the Principal , Nursing College , 
Thiruvananthapuram . The last date fixed for the receipt of 
tender is at 3 .00 p . m . on 9 -2 -2011 and the opening is at 
3 p . m . on 10 -2 - 2011. Sale of tender will be closed on 
9- 2 - 2011 at 1. 00 p . m . The cost of tender form is 1040 
and of duplicate copy is 520 . Further details can be 


(3 ) 


had from the office of the undersigned . Only 
Money Order will be accepted by post towards cost of 
tender form till 31-1-2012 at 4.00 p. m . 50 should be sent 
additionally if needed by post. Approximate cost is 
5 ,00 ,000 . EMD is 1 % of the quoted price. Further details 
can be had from the office of the undersigned . 


തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ 
ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി നായി തയ്യാറുള്ളവ രിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . അടങ്കൽ തുക 
5, 000, 000. Dễo ) (30o 630) O . 38neo 9 ) CÔ 
1/2011 - 12 /M1. 2008. 07. 24 m 60003 52 GOOM 020 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, നഴ്സിംഗ് കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന 
Devonuol08 9 - 2 - 2012 221058 3 emlosi ozmol 
63000Inloo eiklonovo ) DONWO GO02120GOMOO BOA2M ). 
BÖrein DCB 10 - 2 - 2012 Q308 3 emlos mmwoglşugos 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
lei 1,040. WOJlconſ Goo00on onei 520. G1000 
108 , 1M BOJNIMom 01001 9 -2 -2012 , 1 oml. GD300 
തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 50 ചേർത്ത് മണിയോർഡർ 
അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . മണി യോ ർഡർ സ്വീക രിക്കുന്ന 
BO Nom 09001 31 - 1 - 2012 , 4 om . 0010100132m 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസുമായി 
ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 


Government College of Nursing , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal. 


6 40 / 2011- 12 /MCTCR — Laboratory Pathology 

Microwave 
oven 
7 47/2011- 12 /MCTCR — LCD TV with wall Pathology 

mounting bracket 
8 102 /2011- 12 /MCTCR — Equipments for Forensic 

preparatory of museum exhibits Medicine 
9 103/2011 - 12 /MCTCR — Anthropometric Forensic 
osteometric equipments 

Medicine 
10 105/2011 - 12 /MCTCR — Nutritional Forensic 
assessment equipments 

Medicine 
11 116 / 2011 - 12 /MCTCR — High Resolution Deramatology 
dermascope 

and 

Venerology 
12 120 /2011- 12/MCTCR — Stimuplex Orthopaedics 

(2 Nos.) 
13 140/2011-12/MCTCR — Cryogen with Obstetrics 

one 
autocavable silver vryotip 

and 

Gynaecology 
14 113 /2011 - 12 /MCTCR — Binocular Deramatology 
Microscope 

and 

Venerology 

Re-tender 
15 46 /2011 - 12 /MCTCR — Public Address Central 
System 

Library 
16 8672017 - 127MCTCR = Trinocular 
Microscope 

Pathology 
Cost of tender form : 
Original — 312 for Sl. Nos. 1, 4, 7 , 10 , 12 , 13 and 15. 

2 , 392 for Sl. No. 16 and 416 for 

Sl. Nos. 2 , 3, 5 , 6 , 8, 9 , 11, 14 . 
Duplicate — 156 for Sl. Nos. 1, 4, 7, 10 , 12 , 13 and 15 . 

1, 248 for Sl. No. 16 and 208 for 

Sl. Nos. 2 , 3, 5 , 6 , 8, 9 , 11, 14 . 
Closing date and time of sale by M . 0 . 
31-1-2012, 4 p . m . 

Closing date and time of tender sale by cash 
8 -2- 2012, 4 p. m . 

Last date and time for receipt of sealed tenders 
9 - 2 -2012 , 1 p . m . 

Opening date and time of tender — 9 - 2 - 2012 , 3 p . m . 

The tender forms and further details such as 
specification , general conditions etc. can be had from the 
office of the Principal, Medical College , Thrissur 
M . G . Kavu -680 596 . Further details can be obtained from 
the office of the undersigned . Those who wish to get the 
tender form by post should send 50 extra by Money 
Order towards postage charge for each tender. 


TENDER NOTICE 


No. C3 - 13802 /2011- 12 /MCTCR . 


16th December 2011. 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of the following items required 
for Various Departments of Medical College, Thrissur. 

Appriximate Cost — 26 ,50 ,100 . 
Earnest Money Deposit — 1 % of quoted amount. 


Si. 


No. 


Tender No. and 
Name of equipment 

(2) 


Name of 
Department 


(1 ) 


1 156 /2011- 12/MCTCR — Water cooler Transfusion 
( 2 Nos ) 

Medicine 
2 157/2011-12/MCTCR — Plumbing items Central 

Workshop 
3 158 /2011 - 12 /MCTCR — Electric items Central 

Workshop 
4 9/2011-12 /MCTCR — Micro electro dues Physiology 

for cellular potential instruments 
5 36 / 2011- 12 /MCTCR — Thin layer Pharmacology 

chromatography 


തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 26,50,100 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 ശതമാനം. 


മൈക്രോസ്കോപ്പ് 

പത്തോളജി 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - ക്രമനമ്പർ 1, 4, 7 , 10 , 12 , 13, 15 ഇവയ്ക്ക് 

- 312 , ക്രമനമ്പർ 16 - ന് 2,392, ക്രമനമ്പർ 
2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 , 14 ഇവയ്ക്ക് 416 . 


പകർപ്പ് 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


ക്രമനമ്പർ 1, 4, 7 , 10, 12, 13, 15 ഇവയ്ക്ക് 

156 ക്രമനമ്പർ 16 - ന് 1,248, ക്രമനമ്പർ 
2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14 ഇവയ്ക്ക് 208. 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 31- 1- 2012, 4 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് വാങ്ങേണ്ട അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 8 -2 - 2012 , 4 മണി. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 9 - 2 - 2012, 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
9 - 2 - 2012 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 50 
തപാൽചാർജ്ജ് സഹിതം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Government Medical College , 
Thrissur. 


( Sd .) 
Principal. 


1 156/2011 - 12/ മെ . കോ . തൃ - വാട്ടർ കൂളർ ട്രാൻസ്മിഷൻ 
- (2 എണ്ണം) 

മെഡിസിൻ 
2 157 / 2011 - 12 / മെ . കോ . തൃ . - പ്ലംബിംഗ് സെൻട്രൽ 
ഉപകരണങ്ങൾ 

വർക്ക്ഷോപ്പ് 
3 158 / 2011 - 12 / മെ . കോ . തൃ . ഇലക്ട്രിക് സെൻട്രൽ 
ഉപകരണങ്ങൾ 

വർക്ക്ഷോപ്പ് 
4 9/ 2011-12 / മെ . കോ . തൃ . മൈക്രോ 

ഇലക്ട്രോഡ് ഫോർ സെല്ലുലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ 
ഇൻസ്ട്രമെന്റ് 

ഫിസിയോളജി 
5 36 /2011- 12/ മെ . കോ . തൃ . - തിൻലെയർ 
കോമോട്ടോഗ്രാഫി 

ഫാർമ്മക്കോളെജി 
6 40/2011 - 12/ മെ . കോ . തൃ . --ലബോറട്ടറി 
-- മൈക്രോവേവ് ഓവൻ 

പത്തോളജി 
7 47/ 2011 -12 / മെ. കോ . തൃ . - എൽ. സി. ഡി. 

ടി . വി. വിത്ത് വാൾ മൗണ്ടിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് പത്തോളജി 
8 102/2011 - 12/ മെ. കോ . തൃ . -- 

മ്യൂസിയം 
എക്സിബിറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഫോറൻസിക് 
ഉപകരണങ്ങൾ 

മെഡിസിൻ 
9 103/ 2011 - 12 / മെ. കോ . തൃ . - ആ ന്ത്രാ ഫോറൻസിക് 
പ്രാമെട്രിക് ഓസ്റ്റിയോമെട്രിക് 

മെഡിസിൻ 
ഉപകരണങ്ങൾ 
10 105 / 2011 -12 / മെ . കോ . തൃ - ന്യൂട്രീഷണൽ ഫോറൻസിക് 
- അസസ്മെന്റ് ഉപകരണങ്ങൾ 

മെഡിസിൻ 
11 116 / 2011- 12/ മെ . കോ . തൃ . - ഹൈ 

റെസല്യൂഷൻ 
ഡെർമാതാകോപ്പ് 

ഡി & വി 
12 120/ 2011- 12 / മെ. കോ . തൃ . സ്റ്റിമുപ്ലെക്സ് ഓർത്തോ 
(2 എണ്ണം) 

പീഡിക്സ് 
13 140 / 2011-12 / മെ . കോ . തൃ . -- ക്രയോജൺ ഒബ്സ്റ്റിക്സ് 
- വിത്ത് ഓട്ടോക്ലാവബിൽ സിൽവർ 
റയോടിപ്പ് 

ഗൈനക്കോളജി 
14 113 /2011 - 12 / മെ. കോ. തൃ . - ബൈനോകുലർ 
മൈക്രോസ്കോപ്പ് 

- ഡി & വി 


RE- TENDER NOTICE 


| No . S6/11614/2011/ MCC. | 13th December 2011 . 

Sealed and competitive tenders in prescribed forms 
are invited from the manufacturers/ authorized dealers for 
the supply of one Mobile Dialysis Unit to the Department 
of General Medicine, Medical College, Calicut, Kerala , 


India . 


Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal , Medical College, Calicut during 
working hours (Phone : 0495 - 2350212 ). Tenders should be 
superscribed with tender number as specified below . The 
tenders should be submitted along with an agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and Earnest 
Money Deposit @ 1 % of quoted price . Stamp Paper will 
be supplied to the firm outside Kerala , on request along 
with remittance of 150 (Rupees 100 towards the cost of 
Stamp Paper and 50 as incidental charge ) by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical College , 
Calicut. Specimen copy of the agreement is annexed with 
the tender form . 

Rate should be quoted in Indian Rupees only . All the 
taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 


-- പുനർ ദർഘാസ് 


15 46/ 2011-12 / മെ . കോ . തൃ - പബ്ലിക് അഡസ് സെൻട്രൽ 
സിസ്റ്റം 

ലൈബ്രറി 
16 86 / 2011 - 12/ മെ . കോ . തൃ . - ടൈനോകുലർ 


- ദർഘാ സു കൾ എസ്6 / 11614 / 2011 / എം . സി . സി . എന്ന 
- മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
- മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 08 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കുകയോചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസു 
കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരി 
ക്കുന്ന ദിവസം 11. 30 മണിക്ക് ദർ ഘാ സുകാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീ ക്യത പതി നി ധി ക ളു ടെയോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque , Draft , Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. 

The tender will be opened as detailed below . Belated 
tenders will not be accepted . 

Superscription — Tender No. S6 /11614 / 2011/MCC for 
the supply of Mobile Dialysis Unit to the department of 
General Medicine. 

Estimated Cost - 8,00,000. 
Cost of tender form - 1 , 560 . 
Cost of tender form by post - 1 , 600 . 
Last date of sale of tender form by post _ 30 - 1- 2012. 


- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാത്യകയിലുള്ള സമ്മ ത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


SPECIFICATIONS 


Last date and time of sale of tender form — 7 -2 - 2012 , 
3 .30 p . m . 

- Due date and time for receipt of tender - 8- 2- 2012 , 
11 a . m . 

Date and time for opening tender - 8 - 2 - 2012 , 
11. 30 a . m . 


General Specification Size: 1442 * 480 * 410mm 
Weight : about 90kg. 

_ Inflow pressure : 1 bar - 5 . 0 bar (adjustable ) — Inflow 
- temperature : 5 CD 

_Water quality requirement : YY0572 or AAMI. — 
height of Liquid water tube (max ) : 20cm . 

_ Suction height of concentrates (max ):50cm ; power 
supply voltage : AC220V : Frequency : 50 Hz. 

Power : 1. 8 KW (Max ) :Ambeint temperature : 
10 CO ~ 40 CO : Dialysate circulation . 


Date upto which the rates are to be firm — 31 -3 - 2012 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Medical College, Calicut Kerala , 
India , Pin -673 602. 


_Dialysate flow : Adjustment range :200ml/min -600/min : 
Error: + 10 % - 5 % 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജ ന റ ൽ 
മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ മൊബൈൽ 
ഡയാ ലി സിസ് യൂണിറ്റ് വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് 
നിർ മ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ അ വരുടെ അംഗീകൃത 
ഡീലർമാരിൽ നിന്നോമുദ്രവെച്ചതുംമത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 8, 00, 000 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരുശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,560 
പകർപ്പ് - 780. 
തപാൽവഴി - 1,600 


_Weight meter : Range Okg ~ 20kg (single ): Sense: 1g ; 
Error: _ 0 . 5 %-0 .5 %; 

UF Flow Scope :Range:Oml-400ml/h ; Precision — 30ml/ 
h - 30ml/ h : 

Pure UF Scope:Range:Oml- Oml- 2000ml/h ; Precision : 
30ml/ h - 30ml/ h . 


Dialysate Temperature :- Range :34CO - 40C this is the 
specs of 2 Popular Portable IID machines combined 
together. 

Water Quality requirement: YY057 or AAMI 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന 
തീരുന്ന തീയതി 30 - 1- 2012 . 


The height of Liquid water tube ( max );20cm. 


Suction height of Concentrates (max ):50cm . 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 7 - 2 -2012 , 3.30 മണി. 


Power supply voltage : AC 220v. 
Frequency : 50Hz. 
Power :1.8 KW (max ) 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 8 -2 - 2012 , 11 മണി. 


Ambient temperature : 10 CO ~ 40CO . 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
8 - 2 - 2012, 11.30 മണി. 


SPECIAL CONDITIONS 


The brochure issued by the manufacturer in 
original should be attached . 
The firm should be arranged demonstration at 
his own cost, if requested . 
Warranty : minimum 2 years. 
AMC and CAMC : minimum 5 years . AMC and 
CAMC rate (to be mentioned separately) will be 
considered for selection if necessary . 


4 


5 


No advance payment will be made . 


Office of the Govt . Medical College, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No. S2/ 19154/ 2011 / MCC. 

22nd December 2011 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Non - Invasive Jaundice Meter 
(Billirubinometer ) for the Department of Paediatrics , 
Government Medical College , Kozhikode. 

The envelop containing the tenders should 
superscribed as Tender No. S2 / 19154/ 2011 / MCC for the 
Supply of Non - Invasive Janudice Meter (Billirubinometer ) 
due on 8 - 2 - 2012 and should be addressed to the 
Principal, Government Medical College, Kozhikode -673 008 . 
Belated tenders will not be accepted . 


items tendered for. Rate should be quoted in Indian 
Rupees only . The tenders without the required Earnest 
Money Deposit and not satisfying the other tender 
conditions are liable to reject without any notice . 
Duplicate copy of the tender forms can be obtained on 
payment. Demonstration , if required should be provided 
by the firm at their on expense. 

Further details can be had from the Office of the 
Principal, Government Medical College, Kozhikode during 
working hours. 

- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ശിശു രോഗ വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് നോൺ ഇൻ വെയ്സീവ് 
ജോണ്ടിസ് മീറ്റർ ( ബിലിറുബീനോമീറ്റർ) വിതരണം ചെയ്യുന്നതി 
ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവെച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാ സു കൾ എസ്2 / 19 154 / 2011/ എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്, കേരളം - 673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേ ണ്ടതാണ്. 8 - 2 - 2012 - ന് രാവിലെ 11 - ന് ശേഷം 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
8- 2-2012 - ന് രാവിലെ 11.30- ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും 7 -2 -2012 , 3 മണി 
വരെ നേരിട്ടും 1-2 - 2012 - ന് മുമ്പ്മണിയോർഡർ അയയ്ക്കുന്ന 
പക്ഷം രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ മുഖേനയും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങളുടെ വില യായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ ചെക്ക്, 
ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 416 
പകർപ്പ് - 208 
തപാൽ മുഖേന 456. 

100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രപത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ആ വ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന പക്ഷം 
(പവർത്തനക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഉപകരണം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പണം അടയ്ക്കുന്നപക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുഞ്ഞാണ്. 


Cost of tender forms : 

Original - 416. 
Duplicate — 208 . 

By post - 456 . 
Sale of tender forms by post will be closed 
1 - 2- 2012 , 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender forms will be 
closed - 7 - 2 - 2012 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
8 - 2 - 2012 , 11 a . m . 


Date upto which the rates are to be firm — 31 -3 - 2012 . 

Tenders will be opened at 11. 30 a . m . on 8 - 2 -2012 in 
the presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


- നിബ ന്ധ ന ക ൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർ ഘാ സു കൾ 
യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വി വ ര ങ്ങ ൾ പസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Intending tenderers can obtain tender forms from the 
Principal, GovernmentMedical College, Kozhikode , directly 
or by registered post on payment by Money Order. 
Cheque , Draft, Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of tender forms. Tender forms are not 
transferrable . 

Each tenderers should send along with the tender an 
agreement signed and executed in Kerala Govt. Stamp 
Paper worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the 


SPECIFICATION 
Non - invasive Jaundice Meter for Jaundice 

Screening 
Reusable probe without any consumables 
Direct reading for total serum bilirubin 


TENDER NOTICE 

24th December 2011. 


No. S2/4501/2011. 


Sealed tenders in the prescribed forms are invited or 
the purchase of single channel ECG Machine — 1 No. to 
Institute of Maternal & Child Health , Kozhikode. 


Averaging function 
Pulse xenon arc lamp light source 
Light bulb life at least 150 ,000 measurements 
Built- in - light souce checker 
Charger base that allows safe storage 
Ready lamp- green led lit 
Light weight, no more than 150g (including 
battery ) 
Should have Compact size 
Should have LCD display for monitoring 
User selectable measuring units -mg/dL or umol/L 
Visual display of low battery signal 
Battery performance at least 400 measurements 
when fully charged Internally powered instrument 
Accuracy no greater than + /- 1.5mg/ dL or +/ 
25.5 umol/L 
Minimum measuring range should be no less than 
0 .0 -25.Omg/dL0-425 umol -L 
Should work with all skin color 


Tenders should be superscribed with tender number 
and should be addressed to the Superintendent, IMCH , 
Medical College Calicut- 8 , Kerala . Tender will be opened 
on 8 - 2 - 2012 , on 12 noon in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut- 8 , Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . Application for tender forms should 
be accompanied by the cash remittance as noted below 
for a set of tender forms, which will not be refunded 
under any circumstances. Postage Stamp, Draft, etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. Tender 
forms will not be sent by VPP. 

Approximate cost — 50,000 . 
Cost of tender form ( including Tax) : 

Original — 312 . 
Duplicate — 156 . 

By post ( Postage) — 50 . 
Date and time of sale of tender forms— 6 - 2 - 2012 , 
3 p . m . 

Date and time of receipt of tender form 
7 -2 - 2012, 5 p . m . 

Date upto which the rates are to be firm — 30 -9 - 2012 . 

The tender should be accompanied by EMD 
amounting to 1 % of the total cost of articles tendered 
for. The tenders not accompanied by sufficient EMD will 
not be entertained . Agreement in Kerala Stamp Paper 
worth 100 (Rupees One Hundred only ) should be 
submitted along with tender. The EMD should be 
submitted as bank draft. The quality of the item should 
be ensured by the supplier and sample of the same has to 
be supplied along with the tender. 


Instant result 


Should have 3 step measuring procedure 
Suitable for Outpatient setting (Doctor s Office ) 
Suitable for use in post- natal age of at least 
14 days 
Suitable for infants of gestational age of 35 weeks 

or greater 
2 . General design standard , regulations 

The equipment specified must comply with the 
relevant requirement of CE as well as FDA with 
the relevant regulations. 


SPECIAL CONDITIONS 


SPECIFICATIONS 


The Authorization issued by the manufacturer in 
original should be attached along with the tender. 
The firm should arrange demonstration of the 
equipments , on demand , at their own cost. 
2 years warranty should be provided from the 
date of installation . 
CAMC /AMC should be provided for a minimum 
period of 5 years . 


1. System should have both automatic & Manual 

recording . 
2. Long life battery needed . 
3. The system should have last memory and additional 

copies must be made available. 
The system should have 12 leads simultaneous 

accusation . 
5 . It should have thermal printer with 50mm paper. 
6 . It should have LED indication for 12 leads. 


Office of the Principal, 
GovernmentMedical College , 
Kozhikode-8 . 


(Sd .) 
Principal. 


7. It should have gain selection 2 .5 , 5 , 10 , 20 . 
8. It should have LED indication for setting motor 

speed , gain , manual, automatic AC & DC mode , 
ON & OFF mode. 


+ 


് 


Quote the price for one sheet inclusive of all taxes, 
which should be mentioned clearly . Further details can 
be had from the office of the undersigned during office 
hours on any working day. 

The undersigned has the right to postpone /cancel 
the tender process without prior notice and decision 
taken by the Superintendent will be final. 


= 


3. ലാസ്റ്റ് ഇ . സി. ജി . യുടെ അഡീഷണൽ കോപ്പി എടുക്കാൻ 

കഴിയണം. 
- 12 ലീഡ് സൈമൾട്ടേ നിയസ് അക്വിസിഷൻ സിസ്റ്റം 

ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
5. മിനിമം 50 എം . എം . പേപ്പറിൽ പിന്റ് ചെയ്യാൻ 

കഴിയണം. 
- 6. 12 ലീഡ്സിനും എൽ. ഇ . ഡി . ഇൻഡിക്കേഷൻ വേണം. 

- 2.5, 5, 10, 20 ഗെയ്ൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. 
- 8. മോട്ടോർ സ്പീഡ് ഗെയ്ൻ, മാന്വൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക്ക്, എസി, 

ഡിസി, ഓൺ, ഓഫ് എന്നിവയ് ക്ക് എൽ. ഇ . ഡി . 
ഇൻഡിക്കേഷൻ വേണം. 

കൂടു തൽ വി വ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ നിർത്തി 
വെയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അ ധി കാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണ 
കേ ന്ദ ത്തി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ ഒരു സിംഗിൾ ചാനൽ 
ഇ . സി . ജി . മെഷീൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, 
കോഴി ക്കോ ട് - 8 , കേരളം എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചവരുടേയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റു 
മാ രു ടേയോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 8 - 2 - 2012 -ാം തീയതി 
12 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


Institute of Maternal and 
Child Health, 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Superintendent. 


- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി . 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക - 50,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) : 

ഒറിജിനൽ - 312. 

- ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 156. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 6-2- 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 
- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 2- 2012 വൈകുന്നേരം 5 മണി. 


TENDER NOTICE 
No . S1- 87/2011 /ICD / HDC. 

4th January 2012 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufactures of authorized 
suppliers for the supply of Refrigerator (325 Litre ) - 1 No. 
for the department of Medical Education of Institute of 
Chest Diseases, Medical College, Kozhikode . Tender 
forms can be had from the office of the Superintendent, 
Institute of Chest Diseases, Medical College, Kozhikode 
directly on payment of 337 on or before 4 -2 -2012 , 3 p.m . 
or by Registered Post on or before 31 - 1 - 2012 , 3 p . m . 
producing Money Order taken in favour of 
Superintendent, Institute of Chest Diseases , Medical 
College , Kozhikode for 387 . Tenders should be 
superscribed as Tender No . S1-87 / 2011/ICD /HDC and 
addressed to the Superintendent , Institute of Chest 
Diseases , Medical College , Kozhikode . Tenders should 
submit on or before 6 - 2 - 2012 , 3 p .m . Belated tenders will 
not be accepted . Each tender should be submitted along 
with an agreement signed and executed in Kerala 
Government Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of 
the total cost of the items tendered for. The tenders will 
be opened at 11. 30 a .m . on 7 - 2 - 2012 in the presence of 
tenderers or their authorized representatives. 

Estimate Cost - 25,000 . 
Cost of duplicate tender form - 169 . 
Date upto which the rates are to be firm — 31-3- 2012 . 

Rate should be quoted against payment in Indian 
Rupees only . The tender which do not satisfy the 
conditions without the agreement and with insufficient 
Earnest Money Deposit, are liable to be rejected without 
any notice. If requested the equipment should be 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 8 - 2 - 2012 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

-- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
30 - 9 - 2012 . 


സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 


1. ഇ മെഷീനിൽ റെക്കോർഡിങ്ങ് മാ ന ലാ യും 

ഓട്ടോമാറ്റിക്കായും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം. 
2. ബാറ്ററി ലൈഫ് കൂടിയതാകണം. 


- demonstrated . Tender forms are not transferable . 
Cheque, Draft , Postage Stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of tender forms. Duplicate copy of 
tender forms can be obtained on payment. 


Further details can be had from the office of the 
Superintendent, Institute of Chest Diseases , Medical 
College , Kozhikode during the working hours . 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് 
ചെസ്റ്റ് ഡിസീസിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഫെയർ പ്രസ് 
മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് റഫിജറേറ്റർ (325 ലിറ്റർ ) വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് മുദ്രവെച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
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ഏകദേശ വില - 25,000 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 337. 


പകർപ്പ് - 169 . 


തപാൽ വഴി - 387. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും - 31 - 1- 2012 വൈകുന്നേരം 
3 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 6 - 2 - 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം 
സൂപ്രണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഡിസീസസ്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴി ക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 7 -2 -2012 രാവിലെ 11.30- ന് 
ദർ ഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകത ഏജന്റിന്റെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണിയോർഡർ 
ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപതം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടു 
കൂടി ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഡിസീ സസ് സൂപ ണ്ടിന്റെ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങ ൾ പസ്തു ത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
Institute of Chest Diseases, 
Government Medical College , 
Kozhikode. 

Superintendent. 


(Sd .) 


